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Cher journal,


La carte a fini par tomber en marche, la faute à l'interface chaise clavier.

J'avais posé la carte pile vers le Pi, alors qu'il fallait la mettre pile vers le haut. C'est con, très con. J'ai failli cramer le pi & la HAT.


Mais bonne nouvelle, tout est bien qui fini bien, j'ai à présent 2 stratum 1 à la maison.


L'ancien, sur la constellation GPS uniquement.


Le nouveau, sur les constellation Galileo & Glonass. GPS est explicitement exclu.


Seuls points communs entre les deux pi : le réseau (box, ubiquiti, switch) de la maison, et l'alimentation électrique de la baie.

Point similaire, les bandes de fréquences GPS/Galileo/Glonass sont dans un espace d'un peu plus de 30MHz, donc un brouillage peut tout brouiller d'un coup.


Plus de détails:

https://ntp.rdem-systems.com/stratum-1-gnss-galileo.php


De gros bisous, et n'hésitez pas à les utiliser ils sont là pour ça.

ntp-0-hq.rdem-systems.com : IPv4 vers le GNSS, IPv6 : RR DNS sur les deux Pi.

ntp-0-gnss-hq.rdem-systems.com : pas d'IPv4, IPv6 sur le GNSS

ntp-0-gps-hq.rdem-systems.com : pas d'IPv4, IPv6 sur le GPS.


NTS est disponible sur les 3 bien sûr.


Teasing:

Je sert quelques clients (centaines, millier, centaine de millier) - et on voit les redémarrage de Chrony :)


Ces graphs concernent l'ensemble de mon infra, les deux stratum 1, ainsi que tous les stratum 2 publics.


[image: Courbe de clients en mémoire dans les Chrony des ntp Rdem Systems]
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